جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2091 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 








1 | 1421922091001 | اسراء علي صالح شاكر 000000 |0 50 | 59 | 50 | 52 | نج | 211 
2 | 1421922091002 | آيه عبد الجبار صالج شاكر_______| 60 | 77 | 36 | 62 | مسل | 0 
3 | 1421922091003 | جمانه احمد حسن حطاب _____| 70 | 67 | 50 | 50 | نج | 237 
4 | 1421922091004 | جنان محمد عباس جين 000000 | م | 65 | 58 | 5 | سل | 0 
5 | 1421922091005 | دانيه عباس قاسم سلمان ______| 61 | %6 | 38 | 54 | سل | 0 
6 | 1421922091006 | ديمه حسن عبد الهادي عبد الحسين__ | 95 | 88 | 57 | 76 | ناج | 306 
7 | 1421922091007 _| روان حيدر كاظم حبيب _________| ا9 | 90 | 89 | 50 | نج | 3200 
8 | 1421922091009 | زينه دريد ابراهيم راضي______|إ| 73 | 78 | ÉÈغ‏ | 6 | مسل | 0 
9 | 1421922091010 | صفا ظافر اوريد عكار 000 | 89 | 95 | 96 | 83 | نجج | 368 
0 | 1421922091011 _| طيبه عبد الكريم كامل جاسم ا | 62 | 74 | 50 | 73 | نج | 259 
1 | 1421922091012 | فاطمه اسعد هاشم سلمان ___| 92 | 100 | 90 | 90 | نجج | 372 
E TTI EOE 12‏ ا ا ال ا اك 310 
3 | 1421922091014 | فاطمهحسن فدعم عسل ________| 72 | 0 | 74 | 6 | نج | 25 
4 | 1421922091015 | لونا سنان عبد الرسول حسين 00 |2 95 | 10 | 90 | 96 | ناج | 381 
5 | 1421922091016 | منار عمادنورمفتن | 60 | 71 | 58 | 50 | نجج | 29 
6 | 1421922091017 | ترجس حيدر ارحيم اهر 0 | 83 | 94 | 71 | 6 | نم | 324 
7 | 1421922091018 | نرجس قحطان غركان دبش ______| 74 | 88 | 68 | 76 | نج | 306 
AER RT TLE LT 18‏ ا E‏ 302 
19 142192209120 يسر خلدون حسين غيوي ناجح 283 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 2091 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


= اشبة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


